Kond  tasarriifatinda  sahibkarliq  faaliyyatinin  iqti- 
sadi  vasitabrb  tanzimbnmasinin  asas  istiqamatini  kand 
tasarriifati  mahsullari  xammah  va  arzaq  bazarlarinin 

formala$dirilmasma  yardim  gostarilmasi,  onlann  faa¬ 
liyyatinin  yax$ila$dirilmasi,  maliyya-kredit,  sigorta  va 
giiza$tli  vergiqoyma  sisteminin  takmilb$dirilmasi,  xarici 
iqtisadi  laaliyyati  hayata  ke<;irarkan  olka  amtaa  istehsal- 
9,larinm  manaleyinin  qorunmasi  va  kandin  sosial  inki- 
§atma  nail  olunmasi  ta§kil  etmi§dir.(2) 

Inki§af  etmi$  olkalarin  praktikasmda  kand  ta- 
sarriifatinda  sahibkarliq  foaliyyatinin  iqtisadi  vasitabr- 
b  tanzimlanmasi  sistcminda  dovlat  ozii  tasarriifat  suby- 
ekti  kimi  da  91x1$  edir.  Bu  zarnan  dovlatin  faaliyyat  sfe- 
rasina  toxum<?uluq,  cins-damazliq  sortlannm  yaradil- 
masi  va  strateji  ahamiyyatli  istchsal  ta$kil  edir.  Kand  ta- 
sarriifatmda  sahibkarliq  faaliyyatinin  inki$afi  olkanin 
strateji-iqtisadi  maraqlarina  xidmat  etdiyindan  bu  pro- 
sesa  makroiqtisadi  yana$ma  miihiim  ahamiyyata  malik- 
dir.  Iqtisadi  tanzimlama  mcxanizminda  bank-krcdit  siy- 
asati  onamli  yera  malik  olsa  da  aqrar-amtaa  istehsal^ila- 


nnin  maliyya  resurslanna  olan  tabbatimn  odanilmasin- 
da  hamin  qurumlarin  rolu  cla  da  onam  da§imami$dir. 
Fikriinizca  kand  tasarriilatinda  sahibkarliq  fauliyyati- 
nin  iqtisadi  tanzimlama  vasitalari  bazar  oziiniitanzim- 
lanmanin  va  qloballa$ma  tazahurbrimn  manh  tasulan- 
nin  aradan  qaldirilmasina  istiqamatbnmalidir. 

Kand  tasarriifatmda  sahibkarliq  faaliyyatinin  iqti¬ 
sadi  tanzimlanma  vasitalari  aqrar  amtaa  istehsabilannm 
galirlarinin  miidafiasina,  kand  tasarriifati  istchsalinin  iq¬ 
tisadi  samaraliliyinin  yiiksaldilmasina,  mclioiasiya,  irri- 
qasiya  tadbirlarinin  hayata  kepirilmasila  bagh  komplcks 
maqsadli  proqramlara  biidca  vasaitlarinin  ybnaldilmasi- 
na,  aqrar  sahada  istehsalin  yiiksak  raqabatliyinin  tamin 
edilmasina,  claca  da  olka  daxilinda  kand  tasarriifati 
mahsullarimn  istehsahnin  va  sati§imn  tanzimlanmasina, 
aqrar  bazar  infrastrukturlarimn  formala$dirilmasina, 
torpaq  va  su  resurslarimn  qorunmasina,  kand  tasariiifat 
mahsullarimn  ixraci  iizra  ixtisasla$dinlmi!?  amtaa  isteh 
sal^ilarina  maliyya  yardimlannin  gostarilmasina  istiqa- 
matlandirilmalidir. 
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SAGIM  APARATININ  T0KMiLL0$DiRiLM0Si  IL0  ONUN  REJiM 
PARAMETRL0RiNiN  OPTIMAL  SAH0SINiN  T0YIN  EDILM0Si 


A.Z.BALABOYOV 

Azorbaycan  lillmi-loilciiciat  MA(jromexanikaM  institutu 


SH  udluk  mal  saxlanmasi  heyvandarligin  digar  sahala- 
rina  nazaran  daha  amak  tutumludur.  Bununla  bela 
burada  i^lar  diizgiin  qurularsa,  bu  saha  fasibsiz  olaiaq 
galir  tamm  edacakdir.  Burada  an  agn  i§  sagicimn  iizaii- 
na  dii^iir.  Ma§mli  sagim  tatbiq  etmakla  sagicimn  amayi- 
ni  yiingulla§dirmak  miimkiin  olmu§dur.  Ancaq  movcud 
sagim  ma§inlannin  da  sagim  prosesinda  al  amaliyyatla- 
nnin  azaldilmasi  istiqamatinda  takmilla§maya  ehtiyaci 

vardir.  . . 

Siidiin  sagiminin  mexanikla^dirilmasi  ila  yem  bir  al 

amaliyyati  da  ortaya  9ixmi§dir  ki,  bu  da  sudun  son  pa- 

yinin  al  ila  qxarilmasmdan  ibaratdir.  Tacriiba  gostar- 

mi$dir  ki,  sagim  aparatmm  i§i  inayin  siidverma  aktina 

na  qadar  yax§i  uygunla§arsa  o  zaman  siidiin  yelindan 

ma§inla  tarn  <?ixarilma  faizi  da  artmi$  olur.  Laktasiya 

dovriinda  va  hatta  bir  sagim  miiddatinda  inakbrin  siid- 

vcrma  saciyyasinin  dayi§gan  olmasi,  bu  baximdan  na- 

xirda  fardi  xususiyyata  malik  heyvanlann  movcudlugu 

sagim  texnikasinin  i§ini  9atinla^dirmi§  olur.  Xususi  ila 

inayin  aktiv  siidverma  dovriinda  doyiintiilarla  sorma  va 

sixma  tahtlari  yerina  yetiran  sagim  aparatimn  siid  axi- 

nma  tormozla§dinci  tasin  ehtimali  yaranir  ki,  bu  da  sii- 

diin  yenidan  tarn  9ix<n  ilmu  fazim  azaldir  va  sagim  so- 


nunda  qaliq  siidiin  al  ila  9ixarilmasmi  vacib  edir.  Bura¬ 
da  qiisurlu  cahat  yalniz  sagicimn  al  amayinin  artmasi 
deyil,  ham  da  inayin  gabcak  mahsuldarhgimn  va  ma§in- 
li  sagim  samaraliliyinin  azalmasindan  ibaratdir.  Bunlari 
nazara  alaraq  i§layib  hazirladigimiz  yeni  sagim  aparati 
(1)  inyain  aktiv  siidverma  amnda  yelindan  fasibsiz  so- 
rulmasim  tamin  edir  ki,  bu  da  siidverma  relleksi  sonma- 
dan  siidiin  asas  kiitlasinin  yenidan  9ixarilmasini,  siid  is- 
tehsal  orqanlanmn  ink§afimn  stimulla^darilmasma  §a- 
rait  yaratmi§  olur.  Bela  aparatin  dayi^gan  rejimlarda  i?- 
lamasi  hamin  rejimlari  miiayyan  edan  paramctrlarin  op- 
timalla§dirilmasini  talab  edir. 

Miiasir  sagim  aparatlarimn  asasan  parametrlari: 
doyiintiilar  sayi  (xi),  sorma  takti  uzunlugu  (x:),  amcok 

altindaki  vakuum  (x.i),  sagim  stokanmin  divarlararasi 

kamerasindaki  vakuum  (x<),  kollektorun  hava  sormasi 

(xs)  va  amcak  rezini  sixan  vakuum  (xe)  sayilir.  Mahz  bu 

paiametrbrin  qiymatlon  sagim  aparatimn  istisman  re- 
jiminin  muayyanla§dirir.sagim  aparatimn  istismari  za- 
mam  bu  parametrbrin  xarici  va  daxili  tasirlar  naticasin- 
da  dayi^masi,  apaiatm  15mm  pozulmasina  sabab  olma- 
sin  deya  onlarin  vaxtinda  yoxlanmasi  va  nizamlanmasi 
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(3) 


lazim  galir.  Ancaq  adabiyyatda  bu  parametrlarin  fizio- 
loji  buraxila  bitan  hiidudlari,  yani  hamin  hiidudlarin 
a§ilmasi  zamani  sudvcrma  proscsina  va  hcyvanm  sag- 
lamhgma  rnanfi  tasiri  barada  molumatin  olmamasi 
aparatlara  nazaratin  ddvriiliiyunu  miiayyan  etmaya  im- 
kan  vermir. 

Bunu  nazara  alaraq  hamin  parametrlarin  buraxila 
bilan  optimal  sahosinin  miiayyanla§diracak  masalanin 
hallina  baxinq.  Bunun  ii^iin  orptimalla§darima  kriteri- 
yasi  olaraq  oziinda  ma$inh  sagimin  bir  nepa  asas  gosta- 
ricitarini  oziinda  birla$dirmi$  komplcks  gostarici  -funk- 
sional  qabul  edirik.  Dcmak  bu  tadqiqatm  asasinda  90X 
faktorlu  ckspcriment  durur  ki,  burada  X!,...x*gostari- 


cilarilarinin  ma$inh  sagimin  miqdar  va  kcyfiyyat  gosta* 
ricilarina  tasiri  a$agidaki  kimi  funksiyalarin  cami  ila  sa- 
ciyyalanir. 


(1) 


burada  y*  ma$inh  sagimin  kcyfiyyat  gostaricilari 
(bir  dafaya  sagim  miqdari-  yt  sagilmami?  siidun  miqda- 


n  yi  sagim  miiddati  ys; 

Sagim  aparatlarimn  saciyyalarinin  tadqiqina  hasr 
olunmu$  bir  sira  i$larda  miiayyan  olmu$dur  ki,  sarbast 
dayi§dirilan  parametrlarin  ba§langic  dayi$ma  sahasi 
a§agidaki  qeyri-  barabarliklarla  ifada  olunan  parallele- 
riredi  xatirladir. 


40  £  x,  £  1 20;50  £  x2  £  70;39,9  £  x3  £  54,5 
39,9  <;  x4  £  54,5:0,02 1  <;  *5  £  0,061:53  £  x6  <  28,6 

Bu  qcyri-baraborliklarin  sag  va  sol  tarallari  sarbast 
dayi§dirilan  parametrlarin  a$agi  va  yuxari  versiyasi  sa- 
viyyalaridir.  (parametrlarin  otaiilari  beladir:  xl-daq-1; 
x:-  san;  xj,  x«  va  xo-  k  Pa;  xj  m’/san).  Qeyd  etmak  lazim- 

dir  ki,  verilmi§  qiymatlar  sahasindaki  (2)  hiidud  noqto- 
larin  abadi  qiymatlari  optimumdan  ahamiyyatli  daraca- 
da  faqlidirlar.  Sarbast  dayi$dirilanlarla  kcyfiyyat  gostari- 
cilarini  alaqalandiran  bu  cavab  tunksiyasi  sahasini  xatti 
funksiya  §aklinda  vermak  niiimiikiindiir.  Belaikla  ma- 
§inla  sagimin  kcyfiyyat  gostaricilarini  qiymatlandirmak 
iiviin  a$agidaki  $akilda  riyazi  modeldan  istilada  edirik. 


n 

k9xt 


1*0 


burada  b  ,  k-xatti  rcqressiya  smsallaridir. 

Paramctrbrin  buraxtlabibn  qiymatbr  sahasitni 
optimallajdirmaq  u?un  Boks-U.lsomtn  addtmh  usulun- 
dan  istilada  edarak  iki  marhabh  ekspertmentbr  apar- 

m'"qBirinci  marhabda  optimal  sahanin  istiqamatini 
miiayyan  edan  xatti  modclin  qurulmas.  u9un  scnyalarla 

tacrubabr  yerina  yctirtlmi?dir. 

Bu  marhalanin  naticabrmm  statistik  .5lanmasm- 

dan  sonra  1  inayin  1  sagimda  matpnla  sagimmm  keyfiy- 
yat  gostaricilarinin  (y.)  orta  qiymati  va  onlarin  orta 

kvadratik  mcyl  ctmasi  muayyan  edilmi^dir.  Bundan 
sonra  xatti  rcqrcssiyanm  amsallar,  tap.lm^dtr. 

(4) 

burada  N-tocrubotarin  miqdari. 
bn  -  omsallarmm  qiymstlorino  goro  ma$mla  sagi¬ 
min  keyfiyyot  gostoricilorinin  a$agidaki  funksiyalan 
alinmi§dir.  : 

6,44  +  0^39x,  -0,25xj  +0.22x,  -0,27x4  -t-0,01 5x,  -  0,1 5 xt 
0,67  -  0,04 Jx,  +  0.028X,  +  0,07  lx,  +  0,00 1 25x,  +  0.033x,  +  0,063xt  ■  (5) 
5,59  +  0,28x,  -0,45Xj  -0,29Xj  -0,43x4  +  0,1 2x,  +  0,1  lx4 

*  Reqressiya  omsallarmin  ohomiyyatliliyini  Styu- 
dent  kriteriyasma  (hr  )qiym9ttandirirmi§ik. 

Todqiqatlarin  ikinci  morhotasinda  sarbast  dayi§di- 
rilanlarin  optimal  sahasi  muayyanla§dirilmi§dir.  ikinci 
marhalanin  planmi  qurmaq  U9iin  optimal  sahaya  taral 
qradient  iizra  addimin  harakat  uzunlugunu  a^agidaki 
kimi  hesablami§iq. 


y, 

yj 

y, 


*.=^Zca.*. 

^  k~\ 


(5) 


burada  d  va  a-  parametrlarin  variasiyalarmin  yu¬ 
xari  va  a$agi,  saviyyalari; 

C/=G  -1  kq  siidiin  sali§  qiymati,  man;  Cs  -1  daqi- 
qalik  ma§inla  sagima  verilan  amak  haqqi,  man. 


Codval  /. 


Si 


Gostoricibr 


Doyuntiibr 
tczliyi(x2, 
Sorma  taktimn 
uzunlufcu  (x-: 


»mc3k  altinda 
vakuum  (\x) 
divarlararasi 
vakuum  (x4 
Omcak  rezinim 
sixan  vakuum 
(x5 


Masmla  sagimin  tacruba  qiymatbri: 


-o 

d 

> 

O 

o 

o 

Tacrubabr 

a  2 
— 

E  3 
■3  S 

<  &  t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j 

8 

9 

10 

(-1)" 

dSQ 

80 

90 

100  | 

110 

120 

70 

60 

50 

40 

30 

10 

% 

60/100 

58/100 

56/100 

54/100 

52/100 

62/100 

64/100 

66/100 

68/100 

70/100 

-2 

kPa 

46,6  i 

48,6 

50,6 

52,6 

54,6 

|  44,6 

42,6 

40,6 

38,6 

36,6 

'  2 

kPa 

46,6 

45,8 

45 

44,2 

43,4 

47,4 

48,2 

49 

49,8 

51,6 

-0,8 

kPa 

15,3  : 

12,6 

9,9 

7,2 

4,5 

18 

20,7 

23,4 

26,1 

28,8 

2,7 
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rodqiqatm  ikinci  msrhsbsinin  plani  csd.l-ds  gbs- 
t?rilmi§dir.  Todqiqatlar  laktasiyanin  gcni§  sayim  dovrii- 
niin  10  giiniinds  aparilmi§dir. 

Nazars t  vs  tscrubs  qrupunun  liar  birinda  mahsul- 
darligi  2800... 3000  kq  olan  4  ba§  qara-ala  cinsli  inak- 
br  goturulmu§dur.  Nozarat  qrupundaki  inokbr  "Albc- 
na"  markali  1'iirkiya  Respublikasinda  istehsal  olunmu$ 

ikifakth  sagim  aparatlan  ila  sagilmi^lar.  Cad.  1 -in  ikin¬ 
ci  §aitinda  sorma  taktmin  uzunlugu  kasrin  suratinda 
aparatin  adi  i§  rejimi  kasrin  maxracinda  isa  aktif  siidver- 
ma  rejimi  iigiin  qiymatbri  aks  etdirir. 

Ma§inla  sagimin  keyfiyyat  gostaribnlarin  eksperi- 

mentdan  alinmi§  orta  qiymatlarina  gora  funksionallari 
tapinq. 

^  =  c,y,  -c2y2-c3y3  (6) 

Funksionallar  har  ekspcrimcntda  tacriiba  va  naza- 
rat  qruplari  iipiin  miiayyan  cdilmi$dir.  Rejim  parara- 
metrbrinin  hiidud  qiymatbri 

Cadval  2  va  sagim  in  keyfiyyat  gostaricilari  tacriiba 
va  nazarat  qruplari  iizra  cad  3-da  vcrilmi$dir. 

Almmi§  naticabr  ycni  i§lanib  hazirlanmi§  sagim 
aparatinm  iqtisadi  va  fizioloji  cahatdan  asaslandirmi§ 
buraxila  bibn  hiidud  qiyirtatbri  asasmda  onlann  nizam- 


Cadvdi  2. 

Rejim  parametrlorinin  hiidudlmraxila  bilon  qiymatbri 


No 

Pararnetrlar 

Oigii 

vahidi 

Buraxila  bibn 
hiidud  qiymati 

1 

Doyiintutar  tezliyi 

daq-1 

100...  60 

f  2 

Sorma  taktinm  uzunlugu 

% 

56/1 00...  64/ 100 

[  3 

Omcak  altmda  vakuum 

kP  a 

50.5.. .42.6 

i  4 

Divarlararasi  vakuum 

kPa 

45.0.. .48,9 

5 

Kollektorun  hava  sorumu 

m3/san 

0.053 

6 

I  Omcak  rezini  sixan  vakuum 

kPa  1 

10.0...  20.6  1 

Cdilv?l  3. 

Ma$mla  saginnn  keyfiyyat  gostaricilari 


Ns 

Gostaricilar 

Olgii 

vahidi 

adadi  qiymatlar 

Tacriiba 

Nazarat 

1 

Bir  dafada  sagim 

kq 

orta 

7.04 

6.57  .... 

optimal  sahada 

7,25 

m 

_ optimal  sahadan  kanarda 

6.56 _ 

- 

2 

Sagim  muddati 

daq 

orta 

5.77 

4,77 

optimal  sahada 

!.  5,46 

- 

optimal  sahadan  kanarda 

6,51 

- 

3 

Sagilmamis  siidiin  miqdari 

kq 

orta 

0,78 

0,88 

optimal  sahada 

0.72 

- 

optimal  sahadan  kanarda 

0,93 

- 

lanmasini  va  nazarat  dovriiliiliiyiinii  miiayyan  etmaya 
imkan  verir. 
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